GRUPPO DI A.F. A3 GAMME D'ONDA - CAT. N. 2650 



Alla Serie 2640 che gia compreucte sette tipi di 
versi cli Gruppi si aggiunge ora il Mod. 2650. 
Tutte le carattenstiche generali c di ingombro 
relative a quests Serie sono rilevabili sul nostro 
Catalogo Generale (pag. 15). 

II nuovo mode.llo 2650 viene rostruito per Tim- 
piego eon la valvola convertitrice «miniatura > 
6BE c col condcnsatore variabile N. 762 in unio- 
ne al quale ropre, oltre al normale campo delle 
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onde medie, le ondc corte da 13 a 130 m. con 
suddivisione in 2 gamme. Riportiamo la tabella 
di taratura ed un esempio d’impicgo. 
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